
PHILIPS RADIO • Mod. BI. 233 A. Apparccchio a modulazione di ampiezza e di frequenza. Una gamma onde medie AM (da 517 
a 1630 kc/a), una gamma onde forte AM (da 5,9 a 11,5 Mc/s) ed una gamma onde ultracorte FM (da 80 a 108 Mc/a). Media fre- 

quenza AM 460 kc/g; media frequenza FM 10,7 Mc/g. 

















